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REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° IIl 
SEDE REGISTRAL - MOYOBAMBA 


Partida Registral : : 60521428 Placa N° 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-00 


Título : 2009 - 00015772 MX-7 50 1 2 


Fecha del Título : 15/12/2009 


Datos del Vehículo 
Categoria : 13 Año Fabric. : 2009 
Marca : HONDA Año Modelo : 2009 


Modelo : CGL125 

Color : NEGRO 

Número de VIN : LWBPC)J1F891035283 

Número de Serie : LWBPCJ1F891035283 

Número de Motor : WH156FMI/209F73427 

Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 7.2KW/8500RPM 

Form. Rod. : 2X1 Versión : SIN VERSION 
Combustible : GASOLINA 


Asientos : 1 Cilindros : 1 Cilindrada : 0.124 
Pasajeros : 1 Longitud : 2.01 P. Bruto : 0.268 
Ruedas : 2 Altura : 1,05 P. Neto : 0.108 
Ejes : 2 Ancho : 0.79 Carga Util : 0.160 
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